5ί9Π3ΐυΓβ ΝοΙ 
νβπίίβς^.^ \ 



ϋίςΐυΐϊΓίίςηθςΙ 6γ I 
νΑΚνΑΚΑ ΖΑΟΗ^ΑΚΙ 
ϋβΙβ: 2017.07.2^)9:41:11 
ΕΕ5Τ Γ 
Κθ35θπ: 5ί8Πθϋ ΡϋΡ 
(βΓΪ1&β()<1β8) | 

Ιοοβϋοη: Α0τβ|5, ΕϋΊΠΪΚο 
Τγρο9Γ3ίίο 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


26 Ιουλίου 2017 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 2599 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 


1 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΟυίΝΑΡΒΙΕ + ΗΥϋΒΟΟΗΕΟΒΟΤΗΙΑ- 
ΖΙϋΕ/ΤΕνΑ». 

2 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΡΑΝΪΛ/ΑΒΡΙΝ». 

3 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕ¬ 
ΡΑΣ $01». 

4 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΑΖΩΤΟΥ 501». 

5 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΧΤΒΟΖΟΙ». 

6 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «Ϊ/ΙΒΒΑΜΥ0ΙΝ». 

7 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «Ϊ/ΕΕΕΤΒΙ®». 

8 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «Ϊ/ΑΧΙΟΒΙΡ ΤΕΤΒΑ». 

9 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «νΑΙΤΒΕΧ». 

10 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ϋΕΤΒΑΟΑΒΒΟΝ». 

11 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΤΒΙΤΤΙΟΟ». 

12 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΤΒΙ50ΒΑΕΕΝ». 

13 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «$υΐΡΑΝΙ(ΙΟΙ-Ε». 

14 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΝΙΪΜΕΤΑ® ΡΒΕΤΕΒΜ ΟΙ 3Ε». 

15 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΝΟΒΜΙ50Ν». 

16 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος «ΝΙ0ΙΕΑΝ». 

17 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΒΕΟΡΒΟ». 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτι¬ 
κού προϊόντος «ΟΙΙΙΝΑΡΚΙΙ + ΗΥϋΚΟΟΗΙ-Ο- 
ΡΟΤΗΙΑΖΙΟΕ/ΤΕνΑ». 

Με την αριθμ. 90115/15-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΟΙΙΙΝΑΡΒΙΙ+ΗΥΟΒΟΟΗΙΟΒΟΤΗΙΑΖΙΟΕ/ΤΕνΑ». 

Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ 
(10 + 12,5) ΜΟ/ΤΑΒ, (20+12,5) ΜΟ/ΤΑΒ, (20+25) ΜΟ/ΤΑΒ. 

Δικαιούχος σήματος: ΤΕΝ/Α ΡΗΑΒΜΑ Β.ν., ΗΑΑΒΕΕΜ, 
ΤΗΕ ΝΕΤΗΕΒΙΑΝϋδ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΤΕ\/Α ΡΗΑΒΜΑ Β.ν., 
ΗΑΑΒΕΕΜ,ΤΗΕ ΝΕΤΗΕΒΕΑΝΩ5. 

Διότι: Κατόπιν αίτησης της εταιρείας. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 2 ) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΡΑΝΪΛ/ΑΒΡΙΝ». 

Με την αριθμ. 91451/06-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΡΑΝΪΛ/ΑΒΡΙΝ» της εταιρείας «ΒΟΡ ΦΑΡΜΑ¬ 
ΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ¬ 
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΒΟΡ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε.». 

Μορφή:ΤΑΒ 5Μ6/ΤΑΒ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΒΟΡ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. ΒΟΡ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε. 

Διότι: Δεν υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης από τη δι¬ 
αδικασία 5ΕΙΝ5ΕΤ 0ΕΑΕΙ5Ε και συνεπώς αυτοδικαίως 
εμπίπτουν, με βάση το άρθρο 40 της αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/29-4-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, στη 
διάταξη 5ΕΙΝ5ΕΤ 0ΕΑυ$Ε. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 





























26730 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'2599/26.07.2017 


(3) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικούπ 
ροϊόντος «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕ¬ 
ΡΑΣ 501». 

Με την αριθμ. 77255/15/13-12-2016 απόφαση του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 21 της κοινής υπουργικής 
απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013, άδεια κυκλοφορίας 
στο φαρμακευτικό προϊόν «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕ¬ 
ΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ 501». 

Δραστική ουσία: ΟΧΥΟΕΝ. 

Μορφή: Ιατρικό αέριο, πεπιεσμένο 21,75% ν/ν. 

Δικαιούχος σήματος: 5015.Ρ.Α., ΙΤΑΙΥ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 5015.Ρ.Α., ΙΤΑΙΥ. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(4) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικούπ 
ροϊόντος «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΑΖΩΤΟΥ 501». 

Με την αριθμ. 92219/15-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουργικής από¬ 
φασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ 
ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 501». 

Δραστική ουσία: ΝΙΤΒΟΕΙ5 ΟΧΙϋΕ ΜΕϋΙΟΝΑΕ. 

Μορφή: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 100% Μ/Μ. 

Δικαιούχος σήματος: 5015.Ρ.Α., ΙΤΑΙΥ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 501 ΗΕΕΕΑ5 Α.Ε./50Ε 
ΗΕΕΕΑ5 5.Α. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(5) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΧΤΒΟΖΟΕ». 

Με την αριθμ. 92201/06-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΧΤΡΟΖΟΕ». 

Μορφή: Γ.Σ.ΤΑΒ 1ΜΟ/ΤΑΒ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΑΑΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥ¬ 
ΤΙΚΗ Α.Ε. 

Διότι: Δεν υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης από τη διαδικα¬ 
σία 5ΕΙΝ5ΕΤ ΘΕΑΕΙ5Ε και συνεπώς αυτοδικαίως εμπίπτει, με 
βάση το άρθρο 40 της αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29-4-2013 
κοινής υπουργικής απόφασης, στη διάταξη 51ΙΝ5ΕΤ ΘΕΑΕΙ5Ε. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 6 ) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «Ϊ/ΙΒΒΑΜΥΟΝ». 

Με την αριθμ. 98289/29-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «Ϊ/ΙΒΡΑΜΥΟΝ». 

Μορφή: Σιρόπι 50 ιτι9/5ΜΕ. 

Δικαιούχος σήματος: ΡΡΙΖΕΡ ΙΝΘ, ΝΕΪΛ/ ΥΟΚΚ, ΕΙ5Α. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΡΡΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Διότι: Κατόπιν αιτήσεωςτης εταιρείας. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(7) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «νΕΕΕΤΡΙ®». 

Μετις αριθμ. 96176,96177/21-12-2016 αποφάσεις του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουργικής από¬ 
φασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν «Ϊ/ΕΕΕΤΚΙ®». 

Δραστική ουσία: ΕΡΟΡΒ05ΤΕΝΟΕ 500ΙΘΜ. 

Μορφή: ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ 0.5ΜΟ/ 
Ϊ/ΙΑΕ και 1.5Μ0Λ/ΙΑΕ. 

Δικαιούχος σήματος: ΑΟΤΕΕΙΟΝ ΡΗΑΒΜΑΘΕΕΓΠΘΑΕ5 
ΠΌ, ΑΕΕ5ΘΗΝΛ/ΙΕ, 5ΪΛ/ΙΤΖΕΒΕΑΝ0. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΑΣΤΕΕΙΟΝ ΒΕ0Ι5ΤΒΑ- 
ΤΙΟΝ ΕΤϋ, υ.κ. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 8 ) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ϊ/ΑΧΙΟΡΙΡ ΤΕΤΡΑ». 

Με την αριθμ. 57068/15 /16-12-2016 απόφαση του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 21 της κοινής υπουργικής από¬ 
φασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013, άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν «Ϊ/ΑΧΙ0ΒΙΡ ΤΕΤΒΑ». 

Δραστική ουσία: -Α/Θ3ΐίίθΓηί3/7/2009 (Η 1Ν1) ράιη - 
προσομοιάζον στέλεχος (Α/Θ3Νίοιτπ3/7/2009, ΝΥΜΘ 
Χ-179Α) -Α/ΤΘΧ35/50/2012 (Η3Ν2) - προσομοιά¬ 
ζον στέλεχος (Α/Γθχ35/50/2012, ΝΥΜΘ Χ-223Α) -Β/ 
Βπ5Ε>3πθ/ 60/2008 (ϊ/ίςΐοπθ Νηθ3ς|θ) -Β/Μ3553ςΓιυ5- 
5ΘΪ5/2/2012 (Υ3ΓΠ393Ϊ3 ΙίΠΘ39θ). 

Μορφή: Ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα 
(15+15+15+1 5 )ιύκ9/0,5ιτ)Ι ΡΓ.5ΥΒ (1 δόση). 

Δικαιούχος σήματος: 5ΑΝΟΡΙ ΡΑ5ΤΕΙΙΒ 5.Α., ΕΥΟΝ, 
ΓΒΑΝΘΕ. 












Τεύχος Β' 2599/26.07.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 5ΑΝΟΡΙ ΡΑ5ΤΕΕΙΒ 
ΕϋΚΟΡΕ, ΡΒΑΚΟ. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(9) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «νΑΙΤΡΕΧ». 

Με την αριθμ. 90424 /15-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «νΑΙΤΡΕΧ». 

Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ 
250ΜΟ/ΤΑΒ. 

Δικαιούχος σήματος: ΤΗΕ ΪΛ/ΕΕΕΟΟΜΕ ΓΟΕΙΝϋΑΤΙΟΝ 
ΕΤϋ ΕΝΟΕΑΝϋ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 0ΕΑΧΟ5ΜΠΉΚΕΙΝΕ 
ΑΕΒΕ. 

Διότι: Κατόπιν αιτήματος της εταιρείας. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 10 ) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΙΕΤΒΑΟΑΒΒΟΝ». 

Με την αριθμ. 93461/6-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «υΐ_ΤΒΑ6ΑΒΒΟΝ». 

Μορφή: ΤΑΒ 250 ΜΟ/ΤΑΒ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 0ΑΕΕΝΙ6Α Α.Ε. 

Διότι: Δεν υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης από τη διαδι¬ 
κασία 5ΕΙΝ5ΕΤ 6ΕΑΕΙ5Ε και συνεπώς αυτοδικαίως εμπί¬ 
πτει, με βάση το άρθρο 40 της αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221 / 
29-4-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, στη διάταξη 
5ΕΙΝ5ΕΤ 6ΕΑΕΙ5Ε. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 11 ) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΤΒΙΤΤΙΟΟ». 

Με τις αριθμ. 94839 και 94840/20-12-2016 αποφάσεις 
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 21 της κοινής υπουργικής 
απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π, 32221/2013, άδεια κυκλοφορίας 
στο φαρμακευτικό προϊόν «ΤΡΙΤΤΚΙΟ». 


Δραστική ουσία: ΤΒΑΖΟϋΟΝΕ ΗΥϋΒΟΙΙΗΕΟΒΙΟΕ. 
Μορφή: Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης 150 
ιης/ΤΑΒ, 300 ιπς/ΤΑΒ. 

Δικαιούχος σήματος: ΑΖΙΕΝϋΕ ΟΗΙΜΙΟΗΕ ΒΙΕΙΝΙΤΕ 
ΑΝΟΕΕΙΝΙ ΓΒΑΝ0Ε50Ο Α0ΒΑΓ 5ΡΑ, ΙΤΑΕΥ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΑΝΟΕΕΙΝΙ ΡΗΑΒΜΑ 
ΗΕΕΕΑ5 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ¬ 
ΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και δ.τ. 
ΑΝΟΕΕΙΝΙ ΡΗΑΒΜΑ ΗΕΕΕΑ5 ΑΒΕΕ. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 12 ) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΤΒΙ50ΒΑΕΕΝ». 

Με την αριθμ. 92218/06-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΤΒΙ50ΒΑΕΕΝ». 

Μορφή: 0.ΤΑΒ 5ΜΟ/ΤΑΒ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΕΞΑ.Ε. 

Διότι: Δεν υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης από τη δι¬ 
αδικασία 5ΕΙΝ5ΕΤ 0ΕΑΕΙ5Ε και συνεπώς αυτοδικαίως 
εμπίπτουν, με βάση το άρθρο 40 της αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/29-4-2013 ΚΥΑ, στη διάταξη 5ΕΙΝ5ΕΤ 0ΕΑΕΙ5Ε. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 13 ) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «5ΕΙΕΡΑΝΙΟΟΕΕ». 

Με την αριθμ. 92198/06-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «5ΕΙΕΡΑΝΚΙΟΕΕ». 

Μορφή: ΕΥ.Ρ.ΕΥ.ϋΚ. 0,5%+10%. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΚΟΠΕΡ Α.Ε. 

Διότι: Δεν υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης από τη δι¬ 
αδικασία 5ΕΙΝ5ΕΤ 0ΕΑΕΙ5Ε και συνεπώς αυτοδικαίως 
εμπίπτουν, με βάση το άρθρο 40 της αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/29-4-2013 ΚΥΑ, στη διάταξη 5ΕΙΝ5ΕΤ 0ΕΑΕΙ5Ε. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 
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(14) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΝΙΙΜΕΤΑ® ΡΚΕΤΕΡΜ 013Ε». 

Με την αριθμ. 98648/22-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουργικής από¬ 
φασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν «ΝυΜΕΤΑ® ΡΒΕΤΕΒΜ 013Ε». 

Μορφή: Γαλάκτωμα για έγχυση 013Ε. 

Δικαιούχος σήματος: ΒΑΧΤΕΒ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙΙΝ0. 

υ.5.Α. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΒΑΧΤΕΒ ΗΕΕΕΑ5 ΕΠΕ. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(15) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΝΟΒΜΙ50Ν». 

Με την αριθμ. 93247/6-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΝΟΒΜΙ50Ν». 

Μορφή: 50ΡΤΧ!ΑΡ5 20ΜΟ/0ΑΡ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΜΕΩΑ ΡΗΑΒΜΑ- 
ΟΕΙΪΤΙΟΑΙδ 5.Α., 0ΒΕΕ6Ε. 

Διότι: Δεν υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης από τη δι¬ 
αδικασία 5ΕΙΝ5ΕΤ 6ΕΑΕΙ5Ε και συνεπώς αυτοδικαίως 
εμπίπτουν, με βάση το άρθρο 40 της αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/29-4-2013 ΚΥΑ, στη διάταξη 5υΝ5ΕΤ<ΙΙΑυ5Ε. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(16) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος «ΝΙΟΙΑΝ». 

Με τις αριθμ. 96178,96179,96180/21-12-2016 αποφά¬ 
σεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 της κοινής υπουρ¬ 
γικής απόφασης 282371/2006, άδεια κυκλοφορίας στο 
κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν «ΝΙΟΙΑΝ». 

Δραστική ουσία: ΑΜΟΧΙΟϋ-ΙΝ ΤΒΙΗΥϋΒΑΤΕ + ΡΟΤΑ5- 
5ΐυΜ (ΖΙΑνυΓΑΝΑΤΕ. 

Δικαιούχος σήματος: ΕΑΒΟΒΑΤΟΒΙ05 6ΑΙΙΕΒ 5.Α., ΕΕ5 
ΡΒΑΝΟΙΪΕ5Ε5 ϋΕΙ_ νΑΙ_Ι_Ε5, 5ΡΑΙΝ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΕΑΒΟΒΑΤΟΒΙ05 6ΑΙΙΕΒ 
5.Α., Ι_Ε5 ΡΒΑΝ0υΕ5Ε5 ϋΕΕ νΑΕΙΕ5, 5ΡΑΙΝ. 

Μορφή: ΔΙΣΚΙΟ (40+10) Μ Ο/ΤΑ Β, (200+50) ΜΟ/ΤΑΒ, 
(400+100) ΜΟ/ΤΑΒ. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(17) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΒΕΟΡΒΟ». 

Με την αριθμ. 97934/29-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΒΕΟΡΒΟ». 

Μορφή: Διάλυμα για ένεση ή έγχυση 2 ιης/ΜΕ. 

Δικαιούχος σήματος: ΕΙΙ ϋίίΥ & 60. ΙΝϋΙΑΝΑΡΟϋδ 
ΙΙ5Α. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ 
ΑΕΒΕ. 

Διότι: Κατόπιν αιτήσεωςτης εταιρείας. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 



ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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